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ಶ್ರೀ ಸೂರಜ್‌ ರೇವಣ್ಣ 
(ಸ್ನಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೇತು. 


21-02-2022 
ಮಾನ್ಯ ಇಂಧನ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ 


ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರು 

ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತ ರ 
ಅ) ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 03 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ "3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ. ಯು ವಿವಿಧ 
ವಿದ್ಯುತ್‌ . ಕ್ಲೇತ್ರದಲ್ಲಿ | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಐರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣದ ವಿವರಗಳು 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ 
ಹಣಪೆಷ್ಟು; . ವಬೆಥ್ಯುತ್‌ ಕ್ಷೇತದ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ '್ರಾನ್ಸ್‌ ಮಿಷನ್‌ 
ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್‌ ನಷ್ಟಹಲ್ಲಿ 
ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, 
ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಯಿತಿಯನ್ನು 
| ಕಂಪನಿವಾರು-ಒದಗಿಸುವುದು:; 


ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:- 


ರೂ. (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 
ವಿವರ 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 
ಕವಿಪ್ರನಿನಿ 1873.92 2231.63 2211.32 


ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು 
ಕಂಪನಿಗಳು ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು 
ಮಾಡಿದ ಹಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಮುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ವಿ.ವಿ. ಪ್ರಸರಣ ನಷ್ಟದ 
ಶೇಕಡವಾರು ವಿವರಗಳು ಕಳಕಂಡಂತಿದೆ:- 


| ಪ್ರಸರಣ ನಷ್ಟ % 
ವಿವರ 7 | 201520 2020-21 
ಕವಿಪ್ರನಿನಿ | 3.161 3129 | 3.025 


ಕಳೆದ 3 : ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು 
ಕಂಪನಿಗಳ 'ವಿತರಣ ನಷ್ಟದ ಶೇಕಡವಾರು ವಿವರಗಳು. 
'ಕಳಕಂಡಂತಿವೆ--" 


"ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ- ನಿಯಮಿತ 
ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯುತ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳು 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ - ವಿವಿಧ . ಅಭಿವೃದಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ/ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಶೇಕಡಾವಾರು 


ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ವಿತರಣ ನಷ್ಟವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತದೆ. 
_ 


-2- 


ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖರೀದಿಸಲಾದ 
ಪ್ರತಿಯೂನಿಟ್‌.ನ -  ದರಬೆಷ್ಟು:; 
ಖರೀದಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್‌. ಯಾವ 


ದೆರದಲ್ಲಿ "ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 
ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ; (ಪರ್ಷವಾರು 
ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ] 
ವು. ಮೂಲಗಳಿಂದ, ಖರೀದಿಸಿದ , ವಿದ್ಯುತನ ವಿವರಗಳನ್ನು 
2 | ಅನುಬಂಧ: 2 'ಠಲ್ಲಿ "ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ: ' ಖರೀದಿಸಿದ 


ಹಲಿ 


ವಿಯ್ಯುತ್ತನ್ನು ಕರ್ನಾಟಿಕ್‌ ವಿದ್ಯುಚ್ಞ ಶ್ರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಆಯೋಗವು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ದರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 
ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಇ) 


ಗ್ರಾಮೀಣ". - ಜನರಿಗೆ:- “ವಿದ್ಯುತ್‌ 


| ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮೀಟರ್‌ಗಳ. ಅಳವಡಿಕೆ 


"ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ .. - :: ಸರ್ಕಾರದ 


| ಮುಂದಿದೆಯೇ; 


ಡಿಡಿಯುಜಿಜಿವೈ'' :.- ಯೋಜನೆಯಡಿ "". ಗ್ರಾಮೀಣ, 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ. -ಎಲೆಕ್ಕೋ -ಮೆಕ್ಕಾವಿಕೆಲ್‌ :: ` ಮಾಪಕೆಗಳನ್ನು 
ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ: ಡಿಜಿಟಲ್‌ ' ಮೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು 
ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫುಸ್ತುತ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ 
ಮಾಪಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಿಲ್‌ 
ಮೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 29 ಜುಲೈ-2021 ರಂದು ್ಣ೦$S 
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 
“Revamped Distribution Sector Scheme” 
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ (ಕೃಷಿ 
ಪಂಪು ಸೆಟ್ಟು ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಪ್ರೀ ಫೇಯ್ಸ್‌ 
ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಮೀಟರ್‌ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 


-ಮಿಳಿಟಿರ್‌ಗಳ: 
ಪ್ರತಿ 
' ತಗೆಲುವು: ವೆಚ್ಚ ವೆಮ್ಟ ? 


" ಮ ನೀಡುವುದು)". 


ನೋಡಲ್‌ ಏಜಿನ್ಸಿ ್ಣR£€ ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
“ಪ್ರಸುತ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು. ಕಾ 


ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ '೦ಟt"ಸಲ್ಲಿ. ಒಂದು `ಡಿಜಿಟಿಲ್‌ ಮಾಪಕದ ಬೆಲೆ" 


ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ: 


1 ಫೇಸ್‌- - -ರೂ. 671- 


ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರು 


ಅನುಬಂಧ-1 


ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳು ಕಳೆದ 3 (ಮೂರು) ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 
ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು 


ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ 


¥ 


(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 


FY-2018-19 |FY-2019-20 |Fv-2020-21 | Fv-2021-22 
$k ಸ oo y ; ' ಖರ್ಚು 
ಸಂಜೆ cS Deed Be es 
H Sl ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ |". ಮೊತ್ತ ಡಿಸೆ೦ಂಬರ್‌-21 
[ j ನ 4 : ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 
ಎ) ಹಾವ 'ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. ; 
53 ಪೆ ಸ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಹನ ಧಾನ 125.10 113.44 68.312 10.09 
[i E » 4 ವ 
Ne pS Aa 39.80 44.98 29.100 218 
K _ ಮೇಲ್ಮಾರ್ಗ/ಭೂಗತ ಕಬಲ್‌ವರ್ಡ ವಾಹಕ/ಏರಿಯಲ್‌. 
- 3 '-| ಬಂಚ್‌ ಕೇಬಲ್‌:ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಎಜ್‌.ಟೆ/ಎಲ್‌.ಟಿ 285.05 176.37 146.972 54.56 
ಾರ್ಯಜಾಲಬನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು 
4 ಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ. 33.32 45.50 17.533 249 
5 | ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ: . 286.97 158.67 40.372 0.16 
°6: |ಡಿಎಎಸ್‌ {Distribution automation system) 22.01 0.99 16.836 0.00 
7 |ಆರ್‌ಎ.ಪಿಡಿ'ಆರ್‌ಪಿ- ಎ _ -8.31 198" 0.000 0.00 
8: | ಆರ್‌.ಎ.ಪಿ.ಡಿ. ಆರ್‌.ಪಿ - ಬಿ | ; 841 - 0.388. 0.00 
9 | ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (5ಬ) 1.87 -0.001 0.00 
110: | ಹೆಜ್‌.ವಿಡಿಎಸ್‌ 241.37 139.54 96.778 217 
EE ದೀನ್‌ ದೆಯಾಳ್‌ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ'ಗ್ರಾಮ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ 118.43 136.49 45.018 000 
i) SO pp ಸ | 215.49 179.30 57.463 26.15 
13 ರ ವಾಸವ ಮೂಲಭೂತ 341.79 368.91 272.364 75.47 
14 | ಮಾಪಕ ವಿಭಾಗಕೆ ಮತ್ತ ಸ್ಮಾರ್ಟ ಗಿಡ್‌ . 55,07 17.80 17.715 5.75 
15: | ಸಿವಿಲ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು p 74.24 78.59 52.668 1272 
16 Se in ಸುರಕ್ಷಾ; ಸಲಸಗಳ್ಳ; ತುತ್ತ 95,90 79.24 50.427 632 
17 ಹು ಗ್ರಾಮಿಣ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆ (2ನೇ . 736 241 0397 000 
18 | ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ K 3 0.00 193 5,399 2.12 
19 MS bl ವಾ ಸೃನ್‌ ಕಂಬದಮೇಲೆ 0.00 4129 -0012 0.00 
28 | ಮಾದರಿ ಉಪವಿಭಾಗ 0.00 422.26 127.790 0.00 
21 ಟಿ.ಐ.ಸಿ {Technology Innovative Centre) " 0.00 2೭.32 -4.571 0.00 
7) 


rv-2018-19 |FY-2019-20 {FY-2020-21 | FY-2021-22 
ಕಮ | ಖರ್ಚು 
Ay 3 ಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು" ಖರ್ಚು ಖರ್ಚು ಖರ್ಚು | ಮಾಡಲಾದ 
೦ಖ್ಯ | ಮಾಡಲಾದ | ಮಾಡಲಾದ | ಮಾಡಲಾದ | ಮೊತ್ತ 
ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ ಡಿಸೆ೦ಬರ್‌-21 
| \ ರೆ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 
22 | ಆಟೋ ರಿಕ್ಲೋಶರ್‌ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನಲೈಸರ್‌ 0.00 19.33 22.549 8.54 
23 | ಮಾದರಿಗ್ರಾಮ 0.00 26.56 , 3.704 0.00 
24 | ಸ್ಮಾರ್ಟ ಸಿಟಿ Kl 0.00 8407. | 835 0.00. 
ವಿದ್ಯುತ್‌ ಜಾಲವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು . pS 
2 | ಂದಿರನಗರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿರ್ವಿಸಲು 000 |. 27598 10.15 
26 | ದೋಷಯುಕ್ತ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು 134.90 161.19 167.580 ‘| 14471 
ಸ: | ಓವರ್‌ ಹೆಡ್‌ ಲೈನ್‌ ನ್ನು ಭೂಗತ/ಎ.ಬಿ. ಕೇಬಲ್‌ ಗೆ , Wy p 
27 ಪರಿವರ್ತನೆ 0:00 2762 778991 1349.63 
28. | ಇತರೆ . 603.02 2202 28.847 0.00 
ಬಿ) ಯೋಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
29 . | ಗಂಗಾ-ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. 168.67 85.6344 “| 78338 44.8435 
30 .; | ಸರ್ವೀಸ್‌ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ ಕೆಲಸಗಳು ರ 86426 . 40.259 
85.95 94.5602 
31 “| ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು K - ; 0.000 "6.1475 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 2902.68 2567.98 1804.16 


2243.71 


ಟಓಿಪ.ಣಿ: ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಆಯಾ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭರಿಸಿರುವ 


ವೆಚ್ಚವನ್ನು : ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ - ನೋಡೆಲ್‌ ಶಾಖೆಯಿಂದ 


ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ 


ಕಂಡುಬಂದಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು : ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ವೆಚ ವು: ವ್ಯತ್ತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ 


(- ) ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ: 1. ಆರ್‌.ಎ.ಪಿಡಡಿ.ಆರ್‌.ಪಿ ವ 2೭ ಆರ್‌ಎಪಿಡಿಆರ್‌ಪಿ - ಬಿ 
3. ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (೦೪) 4.. ರಾ.ಗಾಂ.ಗ್ರಾ.ವಿ.ಯೋ.-12ನೇ ಯೋಜನೆ 5. 

ವಿತರಣ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು 11.ಮೀ ಸ್ಫನ್‌ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸುವುದು6. ಟಿ.ಐ.ಸಿ 

During the reconciliation of expenditure incurred, the differences found are withdrawn. - 


ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ 


ಇ 


2018-19, 2019-20, 2020-21 ಮತ್ತು 2021-22 (ಡಿಸೆಂಬರ್‌-21 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ವಿದ್ಯುತ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ವೆಚ್ಚಿ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರಗಳು: 
(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 


ಪ್ರ. ' § - I 2021-22 (ಡಿಸೆ೦ಂಬರ್‌- 
ಸೆಂ ಯೋಜನೆ K 2018-19 | 2019-20 2020; 21 21ರ ಅಂತ್ಯಕೆ) 
1 ಗಂಗಾಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ 2442 | 2185 13.36 12.22 
2 ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ 1.31 3.14 5.30 3.2346 
3 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಗಳು 0.87 0.61 2.28 1.5171 
4 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ 7.02 7.06 8.73 5,1074 
ಸರ್ನೀಸ್‌ ಕನೆಕ್ಷನ್‌ 
16.28 16.03 19.70 15.904 
5 | ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ 
ks rn 108.71 90.44 105.09 67.778 
5 | ಹಾಮಗಾರಿಗಳು 


4 


¥ 


ಪು.ಸಂ. ಯೋಜನೆ 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 (ಿಸೆ೦ಬರ್‌- 
- 21ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ) 
ವಿತರಣಾ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಗೆ 
7 ಮಾಪಕ ಅಳವಡಿಸುವಿಕೆ 18.44 2.85 1.40 0.00 
ಮಾಪಕೀಕರಣ- ಎಲೆಕ್ಟೋ 
8 ಮೆಕ್ಕಾನಿಕಲ್‌ ಮಾಪಕಗಳ 1.09 2.07 2.01 217 
ಬದಲಾವಣೆ & | 
33/11 ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್‌ ಗ 
9 ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳು 20.05 12.91 15.45 14.324 
ಸಿವಿಲ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ , 
10 ಲ Cri 35.92 34.29 17.48 
ದೀನ್‌ ದಯಾಳ್‌ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ 
1 ಸ 2 7. 37.4 1. 1. 
1 ಗ್ರಾಮ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ 287.34 | 137.46 61.87 22 
12 ಐಪಿಡಿಎಸ್‌ ಯೋಜನೆ 11697 | 4253 38.50 23.83 
13 |] ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ 7.64 6.95 0.00 0.00 
14 | ಮಾದರಿ ಉಪವಿಭಾಗ 14.00 31.56 5.69 25.34 
15 | ಸೋಲಾರ್‌ ರೂಪ್‌ ಟಾಪ್‌ 3.00 3.47 0.60 0.00 
16 ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 187,98 87.15 88.57 87.93 
ಒಟ್ಟು 839.17 | 502.00 | 402.83 288.05 


ಚಾಮುಂಡೇಶ್ನರಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 


ಚಾಮುಂಡೇಶ್ನರಿ ವಿದ್ಯತ್‌ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದಲ್ಲಿ 2೦18-19, 2019-20, 2020-21 ಮತ್ತು 
2021-22 (ಡಿಸೆಂಬರ್‌-21 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಳೆ) ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರಗಳು (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕ. 1 2021-22 
ಯೋಜನೆ 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | (nಸ೦ಬರ್‌-2021 
ಸಂ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ) 
1 | ಗಂಗಾಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ 48.2 43.26 23.06 18.6 
2 | ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ 6.54 9.25 7.84 7.27 
್ಭ — 
3 | ಅಕುಮ ಸಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ 78.83 110.08 | 195.98 127.39 
4 | ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆ | 651 254 0.55 0 
5 [ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ 28.26 16.18 5.49 202 
ಪುನರ್‌ ರಚಿತ ತೃರಿತ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ 
6 | ಸುಬಾರಣ ಕಾರ್ಯಕೆಮ- ಭಾಗ ಎ 0.91 2.83 1.28 0.24 
(ಆರ್‌.ಎ.ಪಿ.ಡಿ.ಆರ್‌.ಪಿ - ಎ) 
ಪುನರ್‌ ರಚಿತ ತ್ಮರಿತ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ 
7 |ಸುದಾರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಭಾಗ ಎ 8.15 1.33 0.00 0.00 
(ಆರ್‌.ಎ.ಪಿ.ಡಿ.ಆರ್‌.ಪಿ - ಬಿ) 
ದೀನ್‌ ದ | 
8 "ನ್‌ ದಯಾಳ್‌ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಗ್ರಾಮ ಜ್ಯೋತಿ 75.57 89.99 53.31 35.67 
ಯೋಜನೆ 
9 | ಐವಿದಿಎಸ್‌ ಯೋಜನೆ 42.93 40.53 20.06 20.65 
10 | ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 85 19.87 41.46 55,17 
11 | ಸರ್ನ್ಬೀಸ್‌ ಕನೆಕ್ಷನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 26.03 25.61 13.16 114 


2021-22 
ಫ್ರ. ಸಂ | ಯೋಜನೆ 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 (I 

J ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ) 
12 | ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ 18.74 20.45 14.72 '” 364 
13 | ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಯೋಜನೆ 5 5.25 1.68 0.55 
14 |-ಟೆಎಸ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆ 0.75 0.75 033 0.10 
15 [ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ 22೭5 5.75 0.00 0.00 
16 | ಖಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ: 0 1343 | 25.59 8.78 
17 | ಸಾರ್ಟ್‌ ಗ್ರಿಡ್‌ ಯೋಜನೆ "7.79 2 0.50 0.80 
18 | ಮಾದರಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಯೋಜನೆ 88.8 4311 123.19 39.66 

ಒಟ್ಟು 453.76 | 452.21 | 528.20 331.94 


ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ 


ಗುವಿಸಕಂನಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 03 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 4 
(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 
2021-22 
ಪ್ರ. 4 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 [(@ಿಸೆ೦ಬರ್‌- 
ಸಂ ಯೋಜನೆ | 2021), 
ವೆಚ್ಚ ವೆಚ್ಚ ವೆಚ್ಚ ವೆಚ್ಚ: 
1 1] ಗಂಗಾಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ 79.12 68.21 68.07 "63075 
2 | ಕುಡಿಯುವ ಬೀರು ಯೋಜನೆ 8.87 6.24 7.17 3.588 
3 | ಅಕ್ರಮಸಕೆಮ ಯೋಜನೆ 6.23 12.24 11.46 4.695 
4 | ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ 13.02 1744, 241 0 
ದೀನ್‌ ದಯಾಳ್‌ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಗ್ರಾಮ 
5 N 269.51 144.99 100.28 0 
ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ 
6 | ಐವಿಡಿಎಸ್‌ ಯೋಜನೆ 104.94 71.15 16.98 0 
; 16.92 25.25 22.11 12.89 
ಈ ಬಿಸ್ನರಣೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ 1.09 216 4.57 1.20 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 472 38.48 12.71 235 
3.01 448 2.88 0.80 
8 | ಸರ್ಮೀಸ್‌ ಕನೆಕ್ಷನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 3.3 6.04 5.57 3.15 
9 ಸಿ ನ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 56.05 36.84 56.74 8.61 
10 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಯೋಜನೆ 6.5 PE 7.85 1.03 
5, 
1 |ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆ 2 2.54 0.33 
12 | ಸೌಬಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ 12.8 37.88 - 0 
1 | 101.99 39.68 70.06 
ಒಟ್ಟು 732.55 | 516.14 391.40 101.718 


-5- 


ಹುಬ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ 


ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವೆಚ್ಛ ಮಾಡಿರುವ ಹಣದ ವಿವರಗಳು 
(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 


[—T 7 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 2021-22 
' | ' 4 (Up to 
ಆ. ನ | Dec-2021) 
ನಂ “ಯೋಜನೆ ಸಾಧನೆ | ಸಾಧನ | ಸಾಧನೆ | ಸಾಧನೆ 
I - ಹಣಕಾಸು | ಹಣಕಾ | ಹಣಕಾ. | ಹಣಕಾಸು 
ಮ ಸು £ಸು 
1 _| ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಲೆಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಘು ಕ್‌ 
a | ಗಂಗಾಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ: 80.10 87.21 59:27 32.61 
b | ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದಿ ಯೋಜನ ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ) 1762 | 1659 | 3936 | 1356 
€ | ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುದಿಕರ್ಣ(ಸಾಮಾನ್ಯ/ 0.12 |; 0.00 0.01 0°. 
ಆರ್‌.ಜಿ.ಜಿ. ವಾಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ K ಹ 1: 
ಒಳಗೊಂಡಿರದ) " ಹ | 
ರ |,ಎಸ್‌ಸಿಪಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ - 1049 |}, 7.30 10.17 422 
: ಜನತಾಕಾಲೋನಿ/ಆಶ್ರಯಕಾಲೋನಿ/ಹರಿಜನ - ; 
, | ಬಸ್ತಿಗಳ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ... | | ರ] 
‘Tuo ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ 2.24 1.37 169 | 075 
sf ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಜಾಲ ಬಲವರ್ಧನೆ ಸಟ 1 
| ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 4 ME 
£ | ಬಿಪಿಎಲ್‌ ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ . 0.0೦' 0.04 007: | [0 
ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. (ಆರ್‌.ಜಿ.ಜಿ.ವಿ. ವಾಯ್‌ ಯೋಜನೆ 
' | ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ). ಸ 
'9 [ಆರ್‌ಜಿ.ಜಿ.ಿವಾಯ್‌ Mi 0.43 0.06 0.00 0 
'h |ಡಿ.ಡಿ.ಜಿಯು.ವಿ. ವಾಯ್‌ H 62:29 156.17 95.59 4.54 
ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಗ 1.66 4639 | 2747 0 
i | ಡಿಡಿಜಿ ಫೇಸ್‌-1 ಮತ್ತು ಫೇಸ್‌) 0 000 | 000 0 
1 | ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ., “000 | 1491 0.00 0 
ಪುನರ್ವಸತಿಗೊಳಿಸುವುದು. k 
ಒಟ್ಟು | 17495 |330.04 | 233.63 55.7 
2 ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ' 1 
a | ಇಷ ಕೆಲಸಗಳು. R 62.39 61.43 8236 | 19.81 
ಮುರಿದುಹೋದ ಕಂಬಗಳ ಬದಲಾವಣೆ. 0.00 15,61 11.63 
b | ಸಾಮನ್ಯ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ | 000 27.70 0.00 0 
ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವದು. J _} 
| ಶೀರ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ 0.00 0.00 42.99 19.36 
€ | ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ: ಇಎನ್‌ 41 119.13 38.51 128.83 98.94 
ಬಿಎಸ್‌ಸಿ 2014/P1. ದಿ.14-07-2014 ರನ್ನಯ p 
ನೀರಾವರಿ ಪಂಪಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ 
ಕಲ್ಪಿಸುವದು. : 
ರೈತರ 75:25 ಅ ಅನುಪಾತದ ಹೂಡಿಕೆಯ 0.00 0.00 0.00 0 
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈತರ ನೀರಾವರಿ h 
ಪಂಪಸೆಟ್ಟಿಗಳ ಹೆಜ್‌.ಟಿ:ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಪ್ರಕ ಸುವ ಯೋಜನೆ 
d | ಸರ್ವಿಸ್‌ ಕನೆಕಷನ್‌ (ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ) 9,17 6.31 7.23 4.82 
(ಐ.ಪಿ/ಬಿ.ಜೆ./ಕೆ.ಜಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ). 1 
€ |33ಕೆ.ಬಿ.ವಿದ್ಯತ್‌ ಉಪ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ 38.47 16.36 17.42 2.12 
£ 133 ಕೆವಿ.ವಿದ್ಯತ್‌ ಉಪ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ 33 ಕೆವಿ 0.00 0.01 0 
ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


11 ಕ.ವಿ.ಓವರ್‌ ಹೆಡ ಮಾರ್ಗವನ್ನು 11 
ಜೆ ಖಿ.ಭೂಗತ ಕೇಬಲಯಿಂದ ಬದಲಿಸುವ 


9 | 33ಕೆ.ವಿ.ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಾಮಥ್ಯ 7.82 2.74 1.45 0.14 
ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು R 
h | 11ಕವೆಮಾರ್ಗದ ನಿರ್ಮಾಣ. 9.00 12.89 27.36 
i | ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ 51.68 22.39 34.37 1.29 
ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ೧೧ ಕೆ.ವಿ 0.00 0.00 0.02 0.15 
ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಭಾರವಿರುವ 
| ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು 
ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ 0.52 0.00 0.00 -0 
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಮಾವರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀಪೆಡ್‌ ವಿದ್ಯುತ್‌ 0.00 0.34 0.00 0 
ಮಾಪಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು 
33 ಕೆ.ವಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಫಾರ್ಮ 0.00 0.00 0.00 0 
ಹೌಸ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಲ್ಪಿಸಲು ನ್ಯೂಮರಿಕ್‌ 
ರಿಲೇ ಅಳವಡಿಸುವುದು | 
ಫಾರ್ಮ ಹೌಸ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಲ್ಪಿಸಲು 16 0.00 0.00 0.00 0 
ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು IK i 
ಇ.ಆರ್‌.ಪಿ. ಸಲ್ಯೂಶನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 0.00 0.00 0.00 0° 
j} | ಆರ್‌-ಎಪಿಡಿಆರ್‌ ಪಿ 3.69 1.31 1:63 "0 
k ಆರ್‌-ಎಪಿಡಿಆರ್‌ಪಿ (ಮಾಡೆಮ್‌ ಮತು 0.00 0.00 0.00 0 
| ಮೀಟರಗಳು) : 
ಐಪಿಡಿಯಸ್‌ ಐ.ಟಿ. ಇನಿಶೇಟಿವ್‌ 0.00 0.00 0.69 . 0.16 
| | ಐಪಿಡಿಯಸ್‌ 61.65 160.62 54.29 1.35 
m | ಅನಧೀಕೃತ ಪಂಪನ ಗ 56.22 0.00 0.00 ‘0 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು 
ii ಒಟ್ಟು. . 419.74 350.60 | 386.90 187.13 
| ವಿತರಣಾ ಹಾಗೂ ಎ.ಟಿ. & ಸಿ. ನಷ್ಟವನ್ನು | ಬ 
ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. 
a | ಮೀಟರುಗಳಿಲ್ಲದ ಐ.ಪಿ.ಸೆಟ್‌ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ 0.01 0.00 0.06 0 
ಮೀಟರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. » 
b | ಮೀಟರುಗಳಿಲ್ಲದ ಬಿ.ಜೆ./ಣೆ.ಜಿ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ 0.06 0.06 0.03 0.11 
ಮೀಟಿರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. Wi 
€ | ಐಮ್‌.ಎನ್‌.ಆರ್‌,! ಕೆಟ್ಟ ಮಭರುಗಳನ್ನ 3.83 17.74 89.11 44.82 
ಬದಲಾಯಿಸುವದು. 
d | 1% ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಮಾಪಕಗಾನ್ನು 0 0.00 0.00 
ಬದಲಾಯಿಸುವದು. A 
6 | ವಿತರಣಾ ಪರಿವರ್ತಳಕಗಳಿಗೆ ಮಾಪಕ ಹಾಗೂ 17.28 13.15 3.99 1.16 
ಬಾಕ್ಸ ಅಳವಡಿಸುವುದು 
₹ |33ಕ.ವಿ. ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು 0 i 1.70 0.62 1.03 
ಪುನಲ್‌ವಾಹಕಗೊಳಿಸುವದು. " 
9 | 118.ವಿ. ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು | “8 4.46 0.00 16.57 
ಪುನರ್‌ವಾಹಕಗೊಳಿಸುವದು. k 
ಗ | ಎಲ್‌.ಟಿ. ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು 13.32 17.90 0.00 16.42 
ಪುನ೦"ವಾಹಕಗೊಳಿಸುವದು. 
] | ಹುಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾಂವ 116.49 197.64 | 139.71 0.02 
ನಗಲವಲ್ಲಿ 11ಕೆವಿ ಓಎಚ್‌ ಫೀಡರ್‌ಗೆ ಯುಜಿ 
ಕೇಬಲ್‌ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ. 
ವಿಜಯಾಪುರ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 0.00 0.00 0.00 0 


7- 


1193.59 


ಎಲ್‌.ಟಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್‌.ಟಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಜಾಲಕ್ಕೆ 0.00 48.02 34.93 0.86 
ಹೊಳಪು ನೀಡುವ / ನವೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
3 ಫೇಸ್‌ 4 ಬಾಯರ್‌ ರಚನೆಯುಳ್ಳ ಪಾನ್‌ 0.00, 0.00 22.52 14.43 
| ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್‌.ಟಿ, ಸ್ಮಾವರಿಗಳಿಗೆ , 
| ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ £5 ] 
ii] ಒಟ್ಟು 152.79 | 300.67 | 290.97 95.42 
‘| ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳು - p 
a | ಐ.ಟಿ. ಆಟೋಮೇಷನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 7.70 6.60 117. 075 
೫ ; 4 ವೆ 
4ನ ಹಾಗೂ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ .0.00 22.85 0.00 3.07 
-¥| ಸೋಲಾರ್‌ ಛಾವಣಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು. : 
€;"| ಐ.ಎಲ್‌.ಡಿ.ಸಿ. ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಡಾ. -0.03 0.00 4.80 0.08 
9 | ಸ್ಮಾರ್ಟಜಿಕ್‌ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ ಯುನಿಟ್‌, ಗದಗ 1 if 0.00 0.00 0.00 0 
|] ಸ್ಮಾರ್ಟ ಮಿಟರಿಂಗ್‌ _ i 0.00 0.00 0.00 0 
ಡಿಎಸ್‌ ಎಮ್‌ | | 0.00 0.00 0.00 0: 
¥ 4 
ivf. ಒಟ್ಟು 7 7.67 29.45 5.97 3.90 
“ಬದಲಾಯಿಸುವ ಹಾಗೊ ಇತರೆ ಫಾ K 
a ವಿತರಣಾ ನನಗು . 135.45 167.42 | 15346 151.03 
- ಯಿಸುವದು. 
b ವಿಫ ಸಲವಾದ, ಶಕ್ತಿ ಪನಿವತಣಗಳನ್ನಾ 0.82 1.07 0.75 143 
55 ಬದಲಾಯಿಸುವದು. Miss 
c 13೮.ವಿ.ವಿದ್ಯತ್‌ ಉಪ ಕೌಂದ್ರದಲೆರುವ 12.23 6.05 6.20 .'| 2.52 
” ಹಳಬಿಸಲಬಾದ ಉಪ್ಪಕರಗಳಯ್ಞಿ » 
d, ಫಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು . . 27.57 47.81 36.58 - 26. 41 
:| ಮು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವದು. : f E 4 
e 16. ಮಗ್ರಿಗಳು. 1 "0.60 0.00 177 0.73 
f [ಸಿವಿ ನಿಯರಿಂಗ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. "' 43.74 0.00 23.88 27.02 
೦ದ ಹಾನಿಯಾದ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಜಾಲ 0.00 84.63 53.48 34.61 
NM 5 ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ": ಸ 
9 |%ತ ವೇ: 2.25 0.20 0.00 1.6 
w § Sub - total 222.66 | 307.18 | 276.12' | 239.35 
Teatal (i+ii+iii+iv+v) 1317.9 


ಅಮ ಬಂಧ-2 


ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 03 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವು ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ 
ವಿದ್ಯುತನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ: 


2018-19 & 
ಖರೀದಿಸಿದ 
» ವಿದ್ಯುತ್‌ | ಸರಾಸರಿದರ Phe ಸ 
ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ' ಪುಮಾಣ ಪುತಿಯೂನಿಟ್‌ಗೆ ಒಪನ್‌ ಅಕಿಸ್‌ನು » 
- ' (ಮಿಲಿಯನ್‌ (ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ )) ಛಗೆ ನಿ ಡೆ ಸ್ನ 
| ಯುನಿಟ್‌) ಒಳಗೊ 
ಗಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಖರೀದಿ ; 
ಗ್ಲೋಬಲ್‌ ಎನರ್ಜಿ ಪಪ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ - 200 274.79 4.08 112.11 
ಮೆವ್ಯಾ) -ಸೆಂಬ್‌ ಕಾರ್ಪ- ಆಂಧ್ರ - 
ಗ್ಲೋಬಲ್‌ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ - 300 275.37 4.08 112.35 
ಮೆವ್ಯಾ) - ಸೆಂಬ್‌ ಕಾರ್ಪ - ಆಂಧ್ರ 
ಪಿಟಿಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ - 100 (ಜೆ.ಪಿ, 108.57 4.08 4430 
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ್‌) | 
| ಶ್ರೀ ಸಿಮೆಂಟ್‌ - 100 ಮೆವ್ಯಾ, ರಾಜಸ್ಥಾನ 104.97 4.08 42.83. 
ಜಿವಿಸ್‌ಡಬಲಯ್ಯ ಎನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ 200 202.13 4.08 8247 
ಮೆವ್ಯಾ 
_| ಇಂಡಿಯನ್‌ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸಚೇಂಜ್‌ (ಉಇಎಕ್ಸ್‌) 026 | 4M 4 O-—— 
ಒಟ್ಟು ಖರೀದಿ... 966.09 4.08 394.17 
ಅಲ್ಲಾವಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಮಾರಾಟ \ 
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಓವರ್‌ ಆರ್ಚಿಂಗ್‌ -0.90 8.35 -0.75 
ಒಪ್ಪಂದಡಿಯಲ್ಲಿ' ವಿದ್ಯುತ್‌ ಮಾರಾಟ | 
ಇಂಡಿಯನ್‌ ಎನರ್ಜಿ ಎಕೃಚೇ೦ಜ್‌ (ಉಇಎಕ್ಸ್‌) -802.64 4.22 -338.73 
ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಮಾರಾಟ " 
ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ; -803.54 4.22 -339.48 
ನಿವ್ಮಳ ಖರೀದಿ 162.29 3.36 54.58 
2019-20 
ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಸದರಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಿಸಿಕೆಎಲ್‌ ವತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಲ್ಪಾವದಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
2020-21 
\ * ವಿದ್ಯುತ್‌. RN ಮೊತ್ತ 
SNE ಪ್ರಮಾಣ ಸಾರದ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 
ಸಂಭನಿಘನರ್ಯನ (ಮಿಲಿಯನ್‌ ad ಗೆ | ಒಪನ್‌ ಆಕ್ಲಿಸ್‌್ನು 
|} ಯುನಿಟ್‌) (eR ಒಳಗೊಂಡಿದೆ 
": ಅಲ್ಪಾವದಿ ರಷ ವಿದ್ಯತ್‌ ಖರೀದಿ 
ಇಂಡಿಯನ್‌ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ (ಐಇವಕ್ಕ್‌ ನ 483 4.94 2.38 
ಮುಖಾಂತರ ಮಾರ್ಜ್‌ - 2021ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ) 
ಒಟ್ಟು 4.83 4.94 2.38 


2021-22 (31.01.2022 ರವರೆಗೆ) 


ಅಲ್ಲಾವಧಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಸದರಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅ೦ದರೆ ಜನವರಿ 2022 ಅಲತ್ಯ 


ದವರೆಗೂ ಪಿಸಿಕೆಎಲ್‌ ವತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ 
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